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Elektrischer Antrieb 


Bosch PERFORMANCE Mittelmotor, 250 Watt, mit Freilauf 1000 Wh, Standard (2x 
500 Wh) 
Spezifikationen 
Aluminium 7005, VR 20“ / HR 26“, mit Transportfläche Spinner 300, tapered, 80 
mm Federweg a Nuvinci, N380SE, stufenlos Nuvinci, Drehgriffschalter 
£ \ | À Bosch INTUVIA Aluminium GEN2 KMC Magura 
MT5, hydraulische Scheibenbremse Magura MT5, hydraulische Scheibenbremse 
Transport Plus Schwalbe BIG APPLE, VR: 55-406, K-Guard/HR: 60-559, RaceGuard Shimano 
26 Zoll / 51 cm DeoreXT, Disc, mitSchnellspanner Nuvinci N380SE, stufenlos, mit Freilauf 
Niro, verstärkt, schwarz Raiser, Aluminium, oversized Humpert Ergotec Swell-R, 
Ahead, einstellbar Ergon Selle Royal Lookln Relaxed Patent, Aluminium 
Busch & Müller Lumotec EYC Plus, bis zu 50 Lux Busch & Müller Toplight 
View i-Rack, Aluminium SKS, Kunststoff ABUSPro Shield Plus 
5950, mitgleichschließendem Batterieschloss SystemeigenerZweibein-Ständer 
Bosch 4A Ladegerät 
26 Transport Plus 51 schwarz-matt 28570051 
26 Transport Plus 51 grau-glänzend 28570551 
26 Transport Plus 51 i-blue 28571051 


26 Transport Plus sil grün-glänzend 28571551 


